Isărescu se laudă cu politica 
monetară „adecvată“, când inflaţia 
e la peste 7% şi va intra în ţinta 
impusă abia în doi ani. În Cehia, 
inflaţia a revenit în ţintă, în Polonia și 
Ungaria a scăzut la sub 4% 
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Inflaţia în țările din Europa Centrală și de Est se îndreaptă spre 
ţinta impusă, cu excepţia României, unde a crescut în ianuarie 
în loc să scadă. 


In Cehia, inflaţia a scăzut la 2,3% în ianuarie, intrând în ţinta 
băncii centrale după doi ani și jumătate. 


In Polonia, inflaţia a căzut la 3,9% în ianuarie, sub estimările 
analiștilor. 


În Ungaria, inflaţia a scăzut la 3,8% în ianuarie, aducând-o în 
ţintă pentru prima dată după aprilie 2021. 


In România, inflaţia a crescut la 7,4% în ianuarie, alimentată de 
modificările fiscale și majorarea preţurilor administrate. 


Inflaţia mare din România amână reducerile de dobânzi din 
partea băncii centrale. 

Prognozele pentru inflaţie în România sunt mai ridicate decât 
în celelalte ţări din regiune. 


Creșterea inflaţiei din ianuarie complică calendarul de tăiere a 
ratelor în România. 

Banca Cehiei și Banca Poloniei se așteaptă să reducă dobânzile 
cheie, în timp ce Banca Ungariei accelerează ritmul de 
reducere a dobânzii. 


